Harbour Engineer^mg Department 

RE-TENDER NOTICE 

No D^l01/AE(M)/HECa. BU July 3009. 

The Superintending Engineer, Harbour 
Engineering Central Circles Emakulam for and on 
behalf of the Governor of Kerala invite competitive 
tender! in scaled covers for th,_- following work from 
registered contractors/firms of Stale P.W.D., 
Irrigation Department, Central Public Works 
Department and Port Trust through Registered pest 
or speed post. The tenders submitted through any 
courier service will not be considered' 

Brief Description of supply/worfc with quantity— 
Supply and installation of 4 inch PUF (poly 
urathene form) panel {preeqated rigid poly 
sandwich panel) galvanized base sheets on 
both sidcsj camlock between wall to wall and 
wall toe tiling etc.* 5HP imported bitrer 
compressor with air Cooled cottdeDsirig unit, 
5KVA DG &et for bach up power supply 
etc. including unit erection and commi¬ 
ssioning trial run etc.—1 Set* 

Cost of tender form—Rs* 1,900 + 12.5% VaT* 
Last date and time for receipt of tender— 
4-8-20G9 npto 3 pun. 

Date and time of opening—4*8-2009, 3,30 p.m. 
Tenders should be superscribed a* “Supply and 
installation of 10 Ton cold store at Kanakakkunnu 
( Arattupuzha)* 1 and addressed to the Superintending 
Engineer, Harbour Engineering Central Circle, 
ErJtakulam-1 fl. Tenders will be opened at t he 

date and time noted above in the presence of 
tenderers or their authorized representative^, 

The tender forms can be had trom the 
office of the undersigned On all working days from 
23-7-2^09 up to 1 p. m , on 27-7-2009 on application 
in writing, proving the eligibility and on payment 
■of cost and VAT, Tenders for the work shall be 
submitted in Healed cover with superscription of 
the name of work on or before 3 p.ra. on 4-8-2009 to 

the Superintending Engineer, Harbour Engineering 
■Central Circle, Ernakulam-ld, Tenders received 
niter 3 pm, on 4-S-2G09 due to postal delay or on 
any other reasons will not be considered. Department 


will not be responsible for any such delays* IT the lasfl 
date of receipt of tender happens to be a holiyday, 
tender will be accepted upto 3 p.m. on the nest 
working day. Preliminary Agreement signed in 
Kerala Stamp paper worth Rs 50 documents for 
required EMD pledged in favour of the 
Superintending Engineer, Harbour Engineering 
Central Circle, Emakulam-lS are also to be 
submitted along with the tender. The tender 
submitted without preliminary agreement arid 
required EMD will be rejected outright. The 
tenders will be opened at 3.3(1 p.m. on the last 
date of receipt of tender in the presence of 
tenderers/au tliorized agents present al the time* 
The firm period of the tender shall be 4 months 
from the date of opening of tlie tender. All the 

-conditions in the Kerala P. W, D. and all other 
conditions prevailing for consideration of tendon* 
will be applicable to these tenders also. Government 
Order No. (RT) 255/2004/1' & PD dated 29-0-2904 
and allied orders will he applicable for these 
tenders. The undersigned reserves the right t* 
reject the application for issuance of tender forms 
and also the submitted tender of any tenderer 
without assigning any reason. While evaluating 
tenders, regard would be paid to national defence 
and security consideration, 

Ga.raja tnaj&ej^A^M^aaisnn 
A^sasudai’l-raiii}* ru>3iaoiJi^ 

iau' i 'uj^aajfiUELJ i *kgp ■■ r^3,a<t nJocu^cm 

y.n j.Li.'ti l'i ipiiTto i-.j' mj' J in3r*j1<aa^tm 

flBTtnatW'f r4liiatB3sn3J>sto* 

njIctoojfao^Mt'* rt®Tr>3ano'!i , i^ o>1(to ,j o^tunj dj'.njo^db^’tai 
fflfSSfaiitf cTu-ifliaJa^ge ftts9rYu l, otsnj!>* 

awLDojo (To^tvilnu 1 ' tf<i_i3fni' t oe u tnj tip train* 
«jBb3q3ottS fro&gjl cru 

ci*l*o^cTT> rvJ;T>Vof,'ti 1-aa^fifitjctftgi. 

4* njciA'* (nnjjjpaB^olinrrffll'a njjmiii 

qS^ila^> , “oS^10O l, to&nS£OJUBtU£* Cn0fl4fLI J iJ 6 xT>TU* 

nu^ml-cn^a nnODlej^a ^3*ofU3di. u 

CJ LlirtS" :TTl J+, tnui-rud, fiiSca^ »1 fmljfcflieniiByj# 
a,MTifift'ao1fiiro ,J 5 o*. qj3,<*0, 

au'luTjrob smeonnA wwj«‘ auetiiltusfp* 

0»itT0l[>q° rrO^njOnjTiM^ (aqUilA qfiT* 
l tamicie" 

aA < *fiJOfifi l ) u crulDomm3snr^cj qjlej—.rti^.-u 1,900 + 

12,5% oj^oo"* 

p ij i_i t2 Jt;tq l ' irq;r-&£j r l .tib warn roam rariaBstilopp^* 
fro a 4-8-2009 3 &wn\ 

S^nejrjfYu^ m^Ois^rTU nnYsfrav’ltiB^i mjaazflJi*— 
4-8-2009 smi 3.30 ®sml. 

fj^ ft CJ3.ro w cm e 61 ft j 1 jjCiroim 3 os tStOJT'lm' 1 nj^oi5r®' J 
**fjciFim ul Rtnl arvi' , iooDeoS g dfcmdfc« g cm* 

ouoty^jisi,^ mj^Lflorvi<ifflnnr> u fi£ .*£• 

(Tu^i. rum. l*to w nfluaulculcfflA, onoAeniArt® fiianml®cj1 s j3" 
O'nniiLS^ crm^lcff, r»(Drm 

pun ejo cruarafI on si Ag-f l a.jfl jne mo *tto u . <ia ^{tj a wnm 

cut 1 !1 qq> iqjcorsjiuBim ^ miflfjj 1 mn 

"ICQJ^ (ura-OCI13 f.TO.l'^OSflOj 

op ]».ram r iffl# an$[iies ubqwu noa.m'la u uu^ hjird' 1 sfl '-f efiirfl" 

ij-,. '«!> *ii) g . 


^•ejscirti 15 onfiaoeuoGs ct>*1 qsjoTA- to” 

^'nstf fi^nfimSdej^gfl ooaQ'tav'lflfc 

23-7-2009 27-7^2009 ££jqp u dA° 

1 ffifimlajatt fl^'vyycru 15 aruaortflrolG nio ojlftias^o 
ml can a cTra^Tj 4 -' wnjocn^fln n<mg| 1 a» 1 <&a£(Tii ara 6 u-fl»o> 
Afj&sra5(iK>1 onfijyiB^aja csraanjafidl-^rfSl foal^t, 
fn)rrpyfiTrt u + tnJajjGncil^^fig sflneiDcYn" 1 , tnJcujmBilimjss 

Oaira^i cft.ajn'IiaCTfoo Ld^tfbgl.CiTt 

onl.^ f.-Mij'sa'-'RFi'- 1 4-Et-2O09-m u 3 

ffi^nuy i» 1 onjyral (ttoloois nrnV-ilftjj” 

otLiycro^ di" ai^flsua> nrtoAfiruA 

*i(j)fl»j 1 mT<ja>n'Utn-' J fflS^iD^ciififiii&i aro^t^ un&T^Ln'* 

n(^6^aU ^ l(T^^COJ^fi^Bfi^ 1 •' , GJfl' I rfha cnrntWK'ngff} j mifllfrjylOAfl 

tf'fcUKJsm u „ i,] f.tn j rth.riscmrs a 3 ^srol M^autnat cuel<»jcm 

arr^aji.u 1 ' ctnnJ3f$ RnAttaQjyB^BjSma 
Bcon^rrnnb'iej^fl ,flK3rT>^rr>ajt^yfleJ5 m^Qguu^* mjjl-j&ral 
jta jcmffrfy, en tm-f i r< n i kb ?, sne d ^i. nr > 3 ej m □ m cro ram 1 to u 

nt>Tjyjjs^^®flfTfl;> 1 ' fDjy^nnydj^ ^ytt^cijoiiej^^^rmronioal 
ra'l «+$ tfm m gy. atp^am :> an j1 acsI ,eia 

®QJm5<n alcuana iftorabTnnjt/aDctpJ 

oa._>arffi^ iaracijujlQatoca'Ti trtjEu^anjIiBtt^ 
ciwags^cmj) t nJ cu d iiirdi '1 a'ltnav* 

^BrtJifc^acimrafl 3 memlnjeHij afl^&iamj^oo erwJWwl 
rn^ojarm” iaJ2iosmE!Bi3£3gsa£ji] 50 r^^-i 
njlejcQ^^g itwcmn'lErl i.aJ3LCiJi'l& <3*0X131 e^y 1 §' 

cnjoftrs^'ltt^fl.T^iTfi^ii raiBftnnoosajyni (Oi^nm an^tnjeTn&n^co 0 
(i^crau.'lCn'TajjOj rimcS&miS afjjfmnIcnlcnifiloLo 0 ^ant^gSc^ 
flvcft.m^losj. a^cjsmoife^Oj aajco 1 :Tsi 

m^ajirajmoaai mltisfOH'StiJ^a aftlcwKntn i^ocon 
f» 1 bH^a ufflftl curasdibnj sainqij^narcnaem 0 _ arriHfiJiSbiiii* 
».cjjjqgyKFnj> ra6 a eJonn^ji.CB (n1ca<fn1 4 efit^(man5sn> L ' i 

aSnejocruj^oo oro nr> isfeo-itrosan alojow^ 

BSnutej^ficmfaa 3.30-™ u «n3«ra£S9 AfuM^aiM^osoiSBa 
fsratij^ (srseuacn^ejn rai&ml^jacfosir^s^nrTiislaBlgjgijgi 

£<u ^filml oil** g^asaou d ctuo on Is u u> L \<!rr<5i 1 nit acl^a i a on,!, (&>■&* 
]OTi flft Gsm u r □ A *QJ xnm >5>Clfl..-j GciD* njflcTSlCftJfUJ^ 

0&“ejy<rc< u GniofiffiTn alnjon'? ia ^ iti r&^ 4 laorru-ii 

nfi^cnlraldjffl^fl, ajj>og onjafCi^ffifiiafli^Tsrai 0 
B^neJ3(ru L nrursjnjov wwj™ mltTLlai' J lutD^ 

aib^LJ.’m" ftjm'TtnerT)iT)Qa> u <fliajgg aion v carom^wurn^cu 

ilffi'Tci <ft.Mi^n ennj a^'^GJoan' I 3 tma t.u cxm d mi' ica 1 ^« r 

fnj.^a<»:>rt |3;TTr r ^: m qj" ^ 10*5 A . aol, ) 2^5 fiiWi'lj 
(ijl,^!. aimj(fiTr3£Li 2y-Ej-2nfl4-:\^! ani^^ycl 
CBT3:n^eTXim , ''a> ^rarifcuu^A^o 

flHJUjrf3ijE'jr£!i'lra , lc9*^a + riti^ejjcm^ OriiaaosnatadMi^gja 

mr.3e*j^MGoj.3 rkJ^r.ilrj ]"l/>j ,J itgjIj 0^|1 on e&flftjorrn 1 * 

1 .tlJ til iHTTJGTrlTf;:;*:} 'ii:-L>.jfhfCT, □ ^ A, dj3fa6T1J.njI ■> J1.3 tmu3j>«0,?] ^ 

®airr> oiTirXTul^^cmfnilm^Qg (iraEJ^IaiyrTin <dj;].: ( m< 

taqjlilnsldKi^onn m'l<eiti1{ij"-,TnEOem lJ . Bfi^rjcro^ 

an^<tb« u ci djculatraatiHTiiaalfSl ajt/sIcjQj 

m (flr.n rnh u rfjHTi ^ , LnJfm'ltsniaujfTimlfn-^a 

(kiBlLosmcn ai ^ (to ftjs 3 trn '■' + 


Office of the Superintending Engineer, (Sd + ) 
Hiirb*iur Engineering Central Circle^ Superintending 
Ernakuliim-io. Engtnctr, 



